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模子 


[ 净 扮 层 岸 贾 领 车 子 上 ， 诗 云 ] 人 无 害 虎 心 ， 虎 有 伤 人 意 ; 当时 不 尽 
情 ， 过 后 空 淘气 。 某 乃 晋 国 大 将 层 岸 页 是 也 。 做 主 灵 公 在 位 ， 文 武 干 
员 ， 其 信任 的 只 有 一 文 一 武 : 文 者 是 赵 盾 ， 武 者 即 某 矣 。 俺 二 人 文武 
不 和 ， 常 有 伤害 赵 盾 之 心 ， 争 奈 不 能 入 手 。 那 赵 盾 儿 子 唤 做 赵 朔 ， 现 
为 灵 公 别 马 。 某 也 曾 遗 一 勇士 铠 订 ， 仗 着 短刀 越 墙 而 过 ， 要 刺杀 赵 
盾 ， 谁 想 钢 麻 触 树 而 死 。 那 赵 盾 为 劝 农 出 到 郊外 ， 见 一 饿 夫 在 桑树 下 
垂死 ， 将 酒 饭 赐 他 饱餐 了 一 顿 ， 其 人 不 辞 而 去 。 后 来 西戎 国 进贡 一 
大 ， 呼 日 神 獒 ， 灵 公 赐 与 某 家 。 自 从 得 了 那个 神 獒 ， 便 有 了 害 赵 导 之 
计 。 将 神 歼 锁 在 净 房 中 ， 三 五 日 不 与 饮食 。 于 后 花园 中 著 下 一 个 草 
人 ， 紫 袍 玉带 ， 象 简 乌 靴 ， 与 赵 盾 一 般 打扮 ， 草 人 腹 中 悬 一 付 羊 心 
肺 ， 某 牵 出 神 欧 来 ， 将 赵 盾 紫 袍 剖 开 ， 着 神 殉 饱餐 一 顿 ， 依 旧 锁 入 净 
房 中 。 又 钱 了 三 五 日 ， 复 行 牵 出 那 神 获 ， 扑 着 便 咬 ， 剖 开 紫 袍 ， 将 羊 
心肺 又 饱餐 一 顿 。 如 此 试验 百 日 ， 度 其 可 用 ， 有 某 因 入 见 灵 公 ， 只 说 今 
时 不 忠 不 孝 之 人 ， 甚 有 欺 君 之 意 。 灵 公 一 闻 其 言 ， 不 胜 大 恼 ， 便 向 某 
索 问 其 人 。 某 言 西 戎 国 进来 的 神 歼 ， 性 最 灵异 ， 他 便 认 的 。 灵 公 大 
喜 ， 说 当初 芜 沈 之 时 ， 有 狗 私 能 触 儿 人 ， 谁 想 我 晋 国有 此 神 歼 ， 今 在 
何 处 ? 某 奉 上 那 神 獒 去 。 其 时 赵 慎 紫 袍 玉带 ， 正 立 在 灵 公 坐 杨 之 边 。 
神 歼 见 了 ， 扑 着 他 便 咬 。 灵 公 言 :“ 屠 岸 页 ， 你 放 了 神 奖 ， 才 的 不 是 
谢 臣 也 ! ” 某 放 了 神 歼 ， 赶 着 赵 盾 绕 殿 而 走 。 争 奈 傍 边 恼 了 一 人 ， 旋 
是 殿 前 大 尉 提 弥 明 ， 一 瓜 锤 打倒 神 奖 ， 一 手 揪 住 脑 勺 皮 ， 一 手 扳 住 下 
叶子 ， 只 一 劈 将 那 神 殉 分 为 两 半 。 赵 盾 出 的 殿 门 ， 便 寻 他 原 乘 的 骆 马 
车 。 某 已 使 人 将 骆 马 摘 了 二 马 ， 双 轮 去 了 一 轮 ， 上 的 车 来 ， 不 能 前 
去 。 傍 边 转 过 一 个 壮士 ， 一 华 扶 轮 ， 一 手 策 马 ， 着 山 开 路 ， 救 出 赵 盾 
去 了 。 你 道 其 人 是 谁 ? 就 是 那 桑 树 下 饿 夫 灵 辆 。 某 在 灵 公 跟前 说 过 ， 
将 赵 盾 三 百 口 满门 良 贱 ， 诛 尽 杀 绝 。 止 有 赵 朔 与 公主 在 府中 ， 为 他 是 
个 难 马 ， 不 好 擅 杀 。 某 想 草 草 除根 ， 萌芽 不 发 ， 乃 诈 传 灵 公 的 命 ， 差 
一 使 臣 将 着 三 般 朝 典 ， 是 弓 弦 、 和 药酒、 短刀， 着 赵 朔 服 那 一 般 朝 典 身 
亡 。 某 已 分 付 他 疾 去 早 来 ， 回 我 的 话 。【 诗 云 】 三 百 家 属 已 灭门 ， 止 
有 赵 朔 一 杀人 。 不 论 那 般 朝 典 死 ， 便 教 剪 草 尽 除根 。 (下 ] 【 冲 末 扮 
赵 朔 同 旦 儿 扮 公主 上 】【( 赵 朔 云 ] 小 官 赵 朔 ， 官 拜 都 尉 之 职 。 谁 想 履 
岸 贾 与 我 父 文武 不 和 ， 搬 弄 灵 公 ， 将 俺 三 百 口 满门 良 贱 ， 诛 尽 杀 绝 了 
也 。 公 主 ， 你 听 我 遗言 : 你 如 今 腹 怀 有 孕 ， 若 是 你 添 个 女儿 ， 更 无 话 
说 ; 各 是 个 小 所 儿 呵 ， 我 就 腹 中 与 他 个 小 名 ， 唤 做 赵 氏 孤儿 。 待 他 长 
立成 人 ， 与 俺 父母 雪 铭 报仇 也 。【 旦 儿 哭 料 ， 云 ] 元 的 不 痛 杀 我 也 ! 

[ 外 扮 使 命 ， 领 从 从 上， 云 ] 小 官 奉 主 公 的 命 ， 将 三 般 朝 典 ， 是 己 


弦 、 药 酒 、 短 岂 ， 赐 与 马 赵 朔 ， 随 他 服 那 一 般 朝 典 ， 取 速 而 亡 ， 然 
后 将 公主 办 禁 府 中 。 小 官 不 敢 和 久 停 久 住 ， 即 刻 传 命 走 一 遭 去 ， 可 早 来 
到 他 府 门 首 也 。[ 见 科 云 】 赵 朔 跪 者 ， 听 主公 的 命 。 为 你 一 家 不 忠 不 
孝 ， 欺 公 坏 法 ， 将 您 满门 良 贱 ， 尽 行 诛 胜 ， 尚 有 余 事 。 姑 念 赵 关 有 一 
脉 之 条 ， 不 忍 加 诛 ， 特 赐 三 般 朝 典 ， 随 意 取 一 而 死 。 其 公主 内 禁 在 
府 ， 断 绝 杀 中， 不 许 往 来 。 雹 那 赵 朔 ， 圣 命 不 可 违 慢 ， 你 早早 自尽 
者 ! 【 赵 朔 云 】 公主 ， 似 此 可 怎 了 也 ?【 唱 ] 


【 仙 吕 : 赏 花 时 】 枉 了 我 报 主 的 忠良 一 旦 休 ! 只 他 那 吉 国 的 奸臣 权 在 
手 。 他 平 白地 使 机 谋 ， 将 俺 云 阳 市 斩首 ! 元 的 是 出 气力 的 下 场 头 ! 


[ 旦 儿 云 ] 天 那 ， 可 怜 害 的 俺 一 家 死 无 莱 身 之 地 也 。 【 赵 朔 唱 ] 


【 么 篇 】 沙 不 的 身 埋 在 故 丘 。【 云 ] 公主 ， 我 嘱 付 你 的 说 话 ， 你 牢记 
者 。【 旦 儿 云 】 委身 知道 了 也 。【 赵 闭 唱 ] 分 付 了 腮 边 两 泪 流 ， 俺 一 
名 一 回 黎 。 待 孩儿 他 年 长 后 ， 着 与 俺 这 三 百 口 ， 可 元 的 报 铭 仇 ! 【和 死 
科 ,， 下 ] 


【 旦 儿 云 】 马 ， 则 被 你 痛 杀 我 也 ! 【下 ] 【使 命 云 ] 赵 朔 用 短刀 身 
亡 了 也 ， 公主 已 办 在 府中 ， 小 官 须 回 主公 的 话 去 来 。【 诗 云 ] 西戎 当 
日 进 神 效 ， 赵 家 百 口 命 难 逃 。 可 怜 公主 犹 因 禁 ， 赵 朔 能 无 决 短刀 。 
[下 ] 
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[ 层 岸 村 上， 云 ] 某 屠 岸 贾 ， 只 为 怕 公 主 他 添 了 个 小 所 儿 ， 久 以 后 成 
人 长 大 ， 他 不 是 我 的 仇人 ? 我 已 将 公主 办 在 府中 ， 这 些 时 该 分 娩 了 。 
怎么 差 去 的 人 去 了 许久 ， 还 不 见 来 回报 ” 【鞭子 上 报 科 ， 云 】 报 的 元 
帅 得 知 ， 公 主因 在 府中 ， 添 了 个 小 所 儿 ， 唤 做 赵 氏 孤儿 哩 。【 屠 岸 页 
云 ] 是 真 个 唤 做 赵 氏 孤儿 ? 等 一 月 满足 ， 杀 这 小 所 也 不 为 迟 。 令 人 ， 
传 我 的 号 令 去 ， 着 下 将 军 韩 邱 ， 把 住 府 门 ; 不 搜 进去 的 ， 只 搜 出 来 
的 。 若 有 盗 出 赵 氏 孤儿 者 ， 全 家 处 斩 ， 九 族 不 留 。 一 壁 与 我 张挂 榜 
文 ， 遍 告 诸 将 ， 休 得 违 误 ， 自 取 其 罪 。 ( 词 云 ] 不 争 晋 公主 怀孕 在 
身 ， 产 孤儿 是 我 仇人 ， 待 满月 钢 刀 钢 死 ， 才 称 我 前 草 除 根 。 【下 ] 

[ 旦 儿 抱 侠 儿 上 ， 诗 云 ] 天 下 人 烦恼 ， 都 在 我 心头 ; 犹如 秋 夜 雨 ， 一 
点 一 声 愁 。 委身 晋 室 公 主 ， 被 奸臣 层 岸 贾 将 俺 赵 家 满门 良 贱 ， 诛 尽 杀 
绝 。 今 日 所 生 一 子 ， 记 的 马 临 亡 之 时 ， 曾 有 遗言 : 若是 添 个 小 万 
儿 ， 唤 做 赵 氏 孤儿 ， 待 他 久 后 成 人 长 大 ， 与 父母 雪 冤 报仇。 天 那 ， 怎 
能 够 将 这 孩儿 送出 的 这 府 门 去 ， 可 也 好 也 ? 我 想起 来 ， 目 下 再 无 亲 
人 “， 只 有 俺 家 | 下 程 婴 ， 在 家 属 上 无 他 的 名 字 。 我 如 今 只 等 程 婴 来 
时 ， 我 自 有 个 主意 。[ 外 扮 程 婴 背 药 箱 上 ， 云 】 自家 程 婴 是 也 ， 元 是 
个 草 泽 医 人 ， 疝 在 了 马 府 门下 ， 蒙 他 十 分 优待 ， 与 常人 不 同 。 可 奈 履 
岸 贾 贼 臣 将 赵 家 满门 良 贱 ， 诛 尽 杀 绝 ， 幸 得 家 属 上 无 有 我 的 名 字 。 如 
今 公主 内 在 府中 ， 是 我 每 日 传 茶 送 饭 。 那 公主 眼下 虽然 生 的 一 个 小 
所 ， 取 名 赵 氏 孤儿 ， 等 他 长 立成 人 ， 与 父母 报仇 雪 免 ， 只 怕 出 不 得 屠 
贼 之 后 ， 也 是 枉然 。 闻 的 公主 呼唤 ， 想 是 产后 要 什么 汤药 ， 须 豪 走 一 
遭 去 ， 可 早 来 到 府 门 首 也 。 不 必 报 复 ， 径 自 过 去 。【 程 婴 见 科 , 云 ] 
公主 呼唤 程 婴 ， 有 何事 ? 【 旦 儿 云 ] 俺 赵 家 一 门 ， 好 死 的 苦楚 也 ! 程 
婴 ， 唤 你 来 别 无 甚 事 。 我 如 今 添 了 个 孩儿 ， 他 父 临 亡 之 时 ， 取 下 他 一 
个 小 名 ， 唤 做 赵 氏 孤儿 。 程 婴 ， 你 一 向 在 俺 赵 家 门下 走动 ， 也 不 曾 歹 
看 承 你 。 你 怎 生 将 这 个 孩儿 掩藏 出 去 ， 久 后 成 人 长 大 ， 与 他 赵 氏 报 
仇 。[ 程 婴 云 ] 公主 ， 你 还 不 知道 : 层 岸 横 贼 臣 闻 知 你 产 下 赵 氏 孤 
儿 ， 四 城 门 张挂 榜 文 ， 但 有 掩藏 孤儿 的 ， 全 家 处 斩 ， 九 族 不 留 。 我 怎 
么 掩藏 的 他 出 去 ? 【 旦 儿 云 ] 程 婴 ，[ 诗 云 ] 可 不 道 遇 急 思 条 威 ， 临 
危 托 故人 。 你 若是 救出 条 生子， 便 是 俺 赵 家 留 得 这 条 根 。【 做 跪 科 ， 
云 ] 程 观 ， 你 则 可 怜 见 俺 赵 家 三 百 口 ， 都 在 这 孩儿 身上 哩 ! 【 程 婴 
云 ] 公主 请 起 。 假 若是 我 掩藏 出 小 舍 人 去 ， 屠 岸 贾 得 知 ， 问 你 要 赵 氏 
孤儿 ， 你 说 道 ， 我 与 了 程 遇 也 。 俺 一 家 儿 便 死 了 也 轻 ， 这 小 舍 人 休想 
是 活 的 。【 旦 儿 云 ] 罢 ， 罢 ， 罢 ， 程 婴 ， 我 教 你 去 的 放心 。【 诗 云 】 
程 婴 心 下 且 休 慌 ， 听 到 说 罢 泪 干 行 。 他 父亲 身 在 刀 头 死 ，[ 做 拿 裙带 


缮 死 科 ， 云 ] 罢 ， 罢 ， 罢 ， 为 母 的 也 相 随 一 命 亡 ! 【下 ] 【 程 婴 云 ] 
谁 想 公主 自 缮 死 了 也 。 我 不 敢 久 停 久 住 ， 打 开 这 药 箱 ， 将 小 伟人 放 在 
里 面 ， 再 将 些 生 药 遮 住 身子 。 天 也 ， 可 怜 见 赵 家 三 百 余 口 ， 诛 尽 杀 
绝 ， 止 有 一 点 点 孩儿 。 我 如 今 救 的 他 出 去 ， 你 便 有 福 ， 我 便 成 功 ; 若 
是 搜 将 出 来 呵 ， 你 便 身亡 ， 俺 一 家 儿 都 也 性 命 不 保 。【 诗 云 ] 程 婴 心 
下 自 裁 划 ， 赵 家 门户 实 堪 哀 ; 只 要 你 出 的 九重 帅 府 连 环 寨 ， 便 是 脱 却 
天 罗 地 网 灾 。〔 下 】【 正 末 扮 韩 砍 领 卒 子 上 ，, 云 ] 某 下 将 军 韩 抢 是 
也 。 佐 于 层 岸 贾 磨 下， 着 某 把 守 公主 的 府 门 ， 可 是 为 何 ? 只 因 公主 生 
下 一 子 ， 唤 做 赵 氏 孤儿 ， 恐怕 有 人 递 盗 将 去 ， 着 某 在 府 门 上 搜 出 来 
时 ， 将 他 全 家 处 斩 ， 九 族 不 留 。 小 校 ， 将 公主 府 门 把 的 严整 者 ! 唾 ， 
层 岸 村 ， 都 似 你 这 般 损坏 忠良 ， 几 时 是 了 也 呵 ! 【了 唱 】 


【 仙 虽 :点 疑 唇 】 人 列国 纷纷 ， 莫 强 于 晋 。 才 安稳 ， 怎 有 这 层 岸 贾 贼 臣 ? 
他 则 把 忠孝 的 公卿 损 。 


【 混 江 龙 】 不 甫 能 风调雨顺 ， 太 平年 宠 用 着 这 般 人 。 忠 孝 的 在 市 曹 中 
斩首 ， 奸 僵 的 在 帅 府 内 安身 。 现 如 今 全 作 威 来 全 作 福 ， 还 说 甚 半 由 君 
也 半 由 臣 ! 他 ， 他， 他 把 扑 和 牙 布 满 在 朝 门 ， 但 违 找 的 早 一 个 个 诛 夷 
尽 。 多 咱 是 人 间 恶 煞 ， 可 什么 闻 外 将 军 。 


[ 云 ] 我 想 导 岸 贾 与 赵 盾 两 家 儿 结 下 这 等 深 仇 ， 几 时 可 解 也 ! [了 唱 】 


【 油 硼 芦 】 他 待 要 剪 草 防 芽 绝 祸 根 ， 使 着 俺 把 府 门 。 俺 也 是 于 家 为 国 
旧时 臣 。 那 一 个 藏 孤儿 的 便 不 合 将 他 隐 ， 这 一 个 杀 孤 儿 的 你 可 也 心 何 
忍 。【 带 云 ] 屠 岸 页 ， 你 好 儿 也 ! 【 唱 ] 有 一 日 怒 了 上 苑 ， 恼 了 下 
民 ， 怎 不 怕 沸 腾腾 万 口 争 谈论 ， 天 也 显 荐 个 青 脸 儿 不 饶 人 。 


【天 下 乐 】 却 不 道 远 在 儿孙 近 在 身 。 哎 ， 你 个 贼 也 波 臣 ， 和 赵 盾 ， 宣 
可 二 十 载 同僚 没 些 儿 义 分 ? 便 兴 心 使 乡 心 ， 指 贤人 作 儿 人。 他 两 个 细 


评论 ， 还 是 那个 狠 ? 


[ 云 ] 令 人 ，, 门 首 虞 者 ， 看 有 什么 人 出 府 门 来 ， 报 复 某 家 知道 。[ 座 
子 云 ] 理会 的 。[ 程 婴 做 慌 走 上 ， 云 ] 我 抱 着 这 药 箱 ， 里面 有 赵 氏 孤 
儿 。 天 也 可 怜 ， 喜 的 韩 捷 将 军 把 住 府 门 ， 他 须 是 我 老 相 公 拾 举 来 的 。 
若是 撞 的 出 去 ， 我 与 小 舍 人 性 命 都 得 活 也 。【 做 出 门 科 ] 【 正 末 云 ] 
小 校 ， 拿 回 那 抱 药 箱 儿 的 人 来 。 你 是 什么 人 ?”【 程 婴 云 ] 我 是 个 草 泽 
医 人 ， 姓 程 ， 是 程 婴 。【[ 正 末 云 ] 你 在 那里 去 来 > 〔 程 婴 云 ] 我 在 公 
主 府内 毅 汤 下 药 来 。【 正 末 云 ] 你 下 什么 药 ? 【 程 婴 云 ] 下 了 个 益 母 
汤 。【 正 末 云 】 你 这 箱 儿 里 面 什么 物件 ”【 程 婴 云 ] 都 是 生 药 。【 正 
末 云 ] 是 什么 生 药 ? 【 程 婴 云 ] 都 是 桔梗 、 甘 草 、 薄 人 荷 。【 正 末 云 】 
可 有 什么 夹带 ?【 程 婴 云 ] 并 无 夹带 。【 正 末 云 ] 这 等 你 去 。 【 程 婴 


做 走 ， 正 末 叫 科 ， 云 】 程 婴 回来 。 这 箱 儿 里 面 是 什么 物件 > 【 程 婴 
云 ] 都 是 生 药 。【 正 未 云 ] 可 有 什么 夹带 ?[ 程 婴 云 ] 并 无 夹带 。 

[ 正 末 云 ] 你 去 。【 程 婴 做 走 ， 正 末 叫 科 ， 云 ] 程 婴 回来 。 你 这 其 中 
必 有 上 暗 昧 。 我 着 你 去 呵 ， 似 轰 箭 离 弦 ， 叫 你 回来 呵 ， 便 似 竺 上 拖 毛 。 
程 婴 ， 你 则 道 我 不 认 的 你 哩 ! [了 唱 】 


【河西 后 庭 花 】 你 本 是 赵 盾 家 堂上 宾 ， 我 须 是 履 岸 机 门下 人 。 你 便 藏 
着 那 未 满月 麒麟 种 ，【 带 云 ] 程 婴 你 见 么 ?【 唱 】 怎 出 的 这 不 通风 虎 
豹 屯 ? 我 不 是 下 将 军 ， 也 不 将 你 来 盘问 。【 云 ] 程 婴 ， 我 想 你 多 曾 受 
赵 家 恩 来 。【 程 婴 云 】 是 知 恩 报 恩 ， 何 必要 说 。【 正 末 唱 ] 你 道 是 既 
知 恩 合 报恩 ， 只 怕 你 要 脱身 难 脱身 。 前 和 后 把 住 门 ， 地 和 天 那 处 奔 ? 
若 拿 回 审 个 真 ， 将 孤儿 往 报 闻 ， 生 不 能 ， 死 有 准 。 


[ 云 ] 小 校 靠 后 ， 唤 您 便 来 ， 不 唤 您 体 来 。【 蔡 子 云 ] 理会 的 。[ 正 
末 做 揭 箱 子 见 科 ， 云 ] 程 婴 ， 你 道 是 桔梗 、 甘 草 、 薄 倚 ， 我 可 搜 出 人 
参 来 也 。 [ 程 婴 做 慌 ， 跪 伏 科 ] 【 正 末 唱 ] 


【 金 赣 儿 】 见 孤儿 额 鼎 上 汗 津津 ， 口 角 头 乳 食 喷 ; 骨 碌 碌 睁 一 双 小 眼 
儿 将 咱 认 ， 悄 促 促 箱 儿 里 似 把 声 吞 ; 紧 绑 绑 难 展 足 ， 窄 狭 狭 怎 翻身 ? 
他 正 是 成 人 不 自在 ， 自 在 不 成 人 。 


[ 程 婴 词 云 ) 告 大 人 停 喷 息 怒 ， 听 小 人 从 头 分 诉 : 想 赵 慎 晋 室 贤 臣 ， 
层 岸 页 心 生 嫉 妨 ; 遗 神 获 扑 害 忠良 ， 出 朝 门 脱身 逃 去 ; 驾 单 轮 灵 辐 报 
恩 ， 入 深山 不 知 何 处 。 奈 灵 公 听信 讽 言 ， 任 层 贼 横行 独步 。 赐 骅 马 伏 
剑 身 亡 ， 灭 九族 都 无 活路 。 将 公主 办 禁 伶 言 ， 那 里 讨 亲 人 照顾 ? 遵 遗 
嘱 唤 做 孤儿 ， 子 共 母 不 能 完 聚 。 才 分 娩 一 命 归 阴 ， 着 程 婴 将 他 掩护 。 
久 以 后 长 立成 人 ， 与 赵 家 看 守 坟墓 。 肯 分 的 遇 着 将 军 ， 满 望 你 拔 刀 相 
助 。 若 再 剪除 了 这 点 萌芽 ， 可 不 断送 他 灭门 绝 户 ?【 正 末 云 ] 程 婴 ， 
我 知 把 这 孤儿 献 将 出 去 ， 可 不 是 一 身 富贵 ? 但 我 韩 抑 是 一 个 顶天立地 
的 男儿 ， 怎 肯 做 这 般 勾 当 !【 唱 ] 


【 醉 中 天 】 我 若是 献 出 去 图 荣 进 ， 却 不 道 利 自己 损 别人 。 可 怜 他 三 百 
口 杀 丁 尽 不 存 ， 着 谁 来 雪 这 终 天 恨 。 [之 云 】 那 层 岸 页 若 见 这 孤儿 
呵 ，【 唱 ] 怕 不 就 连 皮带 筋 ， 控 成 冀 粉 。 我 可 也 没 来 由 立 这 样 没 眼 的 
功勋 。 


[ 云 ] 程 婴 ， 你 抱 的 这 孤儿 出 去 。 震 层 岸 页 问 呵 ， 我 自 与 你 回话 。 
[ 程 婴 云 ] 索 谢 了 将 军 。【 做 抱 箱 儿 走出 又 回 跪 科 ] 【 正 末 云 ] 程 

婴 ， 我 说 放 你 去 ， 难 道 要 你 ? 可 快 出 去 ! 【 程 婴 云 ] 索 谢 了 将 军 。 
[ 做 走 又 回路 科 ] 【 正 末 云 ] 程 婴 ， 你 怎 生 又 回来 ?【 唱 】 


【 金 盖 儿 】 字 猜 着 我 调 假 不 为 真 ， 那 知道 匡 叹 惜 芝 焚 。 去 不 去 我 几 回 
家 将 伊 尽 ， 可 怎 生 到 门 前 忽 的 又 回身 ? 〔 带 云 ] 程 婴 ，【[ 唱 】 你 既 没 
包 身 胆 ， 谁 着 你 强 做 保 扳 人 ? 可 不 道 忠臣 不 怕 死 ， 怕 死 不 忠臣 。 


[ 程 婴 云 ] 将 军 ， 我 若 出 的 这 府 门 去 ， 你 报 与 层 岸 页 知道 ， 别 差 将 军 
赶 来 拿 住 我 程 婴 ， 这 个 孤儿 万 无 活 理 。 罢 ， 罢 ， 罢 ! 将 军 ， 你 拿 将 程 
婴 去 ， 请 功 受 赏 。 我 与 赵 氏 孤儿 ， 情 愿 一 处 身亡 便 了 。【 正 末 云 ] 程 
婴 ， 你 好 去 的 不 放心 也 !【 唱 ] 


【 醉 捧 归 】 你 为 赵 氏 存 遗 角 ， 我 于 导 贼 有 何 亲 ? 却 待 要 乔 做 人 情 中 众 
车， 打 一 个 回 风 阵 。 你 又 忠 我 可 也 又 信 ， 你 若 肯 舍 残 生 我 也 愿 把 这 头 
来 钾 。 


【 青 歌 儿 】 端 的 是 一 言 一 言 难 尽 ，[( 带 云 ] 程 婴 ，[ 唱 】 你 也 忒 眼 内 
眼 内 无 珍 。 将 孤儿 好 去 深山 深 处 隐 ， 那 其 间 教 训 成 人 ， 演 武 修文 ; 重 
掌 三 军 ， 拿 住 贼 臣 ; 碎 首 分 身 ， 报 答 亡 魂 ， 也 不 负 了 我 和 你 硬 踩 着 是 
非 门 ， 担 危 困 。 


[ 带 云 ] 程 婴 ， 你 去 的 放心 者 。【 唱 ] 


【 赚 笋 尾 】 能 可 在 我 身 儿 上 讨 明 白 ， 怎 肯 向 贼 子 行 握 推 问 ! 猛 扒 着 撞 
阶 基 图 个 自尽 ， 便 留 不 得 香 名 万 古 闻 ， 也 好 伴 钢 条 共 做 忠魂 。 你 ， 
你 ， 你 要 有 息 勤 ， 照 虞 晨 昏 ， 他 须 是 赵 氏 门 中 一 命根 。 直 等 待 他 年 长 
进 ， 才 说 与 从 前 话 本 ， 是 必 教 报仇 人 ， 休 忘 了 我 这 大 恩人 。【 自 刻 
下 ] 


[ 程 婴 云 ] 呀 ， 韩 将 军 自 钾 了 也 。 则 怕 军 校 得 知 ， 报 与 层 岸 贾 知 道 ， 
怎 生 是 好 ? 我 抱 着 孤儿 须 索 逃命 去 来 。【 诗 云 ] 韩 将 军 果 是 忠良 ， 为 
孤儿 自 钾 身亡 。 我 如 今 放心 前 去 ， 太 平 庄 再 做 商量 。 【下 ] 


第 二 折 


[ 屠 岸 贾 领 至 子 上 ， 云 】 事 不 关心 ， 天 心 者 乱 。 某 层 岸 村 只 为 公主 生 
下 一 个 小 的 ， 唤 做 赵 氏 孤儿 ， 我 差 下 将 军 韩 厥 把 住 府 门 ， 搜 检 寻 细 ; 
一 面 张挂 榜 文 ， 若 有 掩藏 赵 氏 孤儿 者 ， 全 家 处 斩 ， 九 族 不 留 。 怕 那 赵 
氏 孤 儿 会 飞 上 天 去 ? 怎么 这 早晚 还 不 见 送 到 孤儿 ， 使 我 放心 不 下 。 令 
人 ,与 我 门 外 虞 者 。【 卒 子 报 科 ， 云 ] 报 元 帅 ， 祸 事 到 了 也 。【 屠 岸 
贾 云 ] 祸 从 何 来 ? 【 至 子 云 】 公主 在 府中 将 裙带 自 绒 而 死 。 把 府 门 的 
韩 邱 将 军 ， 也 自 钾 身亡 了 也 。【 履 岸 页 云 ] 韩 原 为 何 自 钾 了 ? 必然 走 
了 赵 氏 孤儿 ， 怎 生 是 好 ?3 眉头 一 皱 ， 计 上 心 来。 我 如 今 不 免 诈 传 灵 公 
的 命 ， 把 普 国 内 但 是 半 多 之 下 、 一 月 之 上 新 添 的 小 所 ， 都 与 我 拘 刷 将 
来 ， 见 一 个 镜 三 剑 ， 其 中 必然 有 赵 氏 孤儿 ， 可 不 除了 我 这 腹心 之 害 ? 
令 人 ， 与 我 张挂 榜 文 ， 着 普 国 内 但 是 半 寡 之 下 、 一 月 之 上 ， 新 添 的 小 
所 ， 都 拘 刷 到 我 帅 府中 来 听 令 ， 违 者 全 家 处 斩 ， 九 族 不 留 。【 诗 云 】 
我 拘 刷 尽 普 国 婴 孩 ， 料 孤儿 没 处 藏 埋 ; 一 任 他 金枝 玉 叶 ， 难 逃 我 剑 下 
之 灾 。 【下 ] 【 正 末 扮 公孙 杆 息 ， 领 家 童 上 ， 云 ] 老夫 公孙 杆 白 是 
也 ， 在 晋 灵 公 位 下 为 中 大 夫 之 职 ， 只 因 年 纪 高 大 ， 见 层 岸 页 专权 ， 老 
夫 掌 不 得 王 事 ， 罢 职 归 农 。 昔 庄 三 项 地 ， 扶 手 一 张 负 ， 住 在 这 吕 吕 大 
平 店 上 。 往 常 我 夜 眠 斗 帐 听 寒 角 ， 如 今 斜 倚 柴 门 数 雁 行 。 倒 大 来 悠哉 
也 呵 。【 唱 ] 


【 南 吕 :. 一 枝 花 】 元 的 不 屈 沉 杀 大 浆 夫 ， 损 坏 了 真 梁 栋 。 被 那些 腌 膜 层 
狗 辈 ， 欺 负 信 慷慨 钓 敖 丛 。 正 过 着 不 道 的 灵 公 ， 偏 贼 子 加 恩 契 ， 着 贤 
人 受 困 穷 。 若 不 是 急流 中 将 脚步 抽 回 ， 险 些 儿 立 市 里 把 头皮 断送 。 


【 梁 州 第 七 】 他 ， 他 ， 他 在 元 帅 府 扬威 也 那 耀 勇 ， 我 ， 我 ， 我 在 太平 
庄 罢 职 归 农 ， 再 休想 静 班 豹 尾 相 随 从 。 他 如 今 官 高 一 品 ， 位 杖 三 公 ， 
户 封 八 县 ， 禄 享 干 锤 ， 见 不 平 处 有 了 眼 如 蒙 ， 听 完 吕 处 有 卫 如 付 。 他 、 
他 、 他 ， 只 将 那 会 询 雇 的 着 列 易 重 裸 ， 害 忠良 的 便 加 官 请 伟 ， 耗 国家 
的 都 叙事 论 功 。 人 他， 他， 他 ， 只 贪 着 目前 受用 ， 全 不 省 爬 的 高 来 可 也 
跌 的 来 肿 ， 怎 如 俺 守 田园 学 耕种 ， 早 跳出 伤 人 饿 虎 从 ， 倒 大 来 从 容 。 


[ 程 遇 上， 云 ] 程 婴 ， 你 好 慌 也 ; 小 舍 人 ， 你 好 险 也 ; 层 岸 页 ， 你 好 
狠 也 。 我 程 婴 虽然 担 着 个 死 ， 拉 出城 来 ， 闻 的 那 屠 岸 贾 见 说 走 了 赵 氏 
孤儿 ， 要 将 普 国内 半 岁 之 下 、 一 月 之 上 小 孩儿 每 ， 都 拘 摄 到 元 帅 府 
里 。 不 问 是 孤儿 不 是 孤儿 ， 他 一 个 个 亲手 制 做 三 段 。 我 将 的 这 小 舍 人 
送 到 那 厢 去 ? 好， 有 了 。 我 想 吕 如 太平 庄 上 公孙 析 白 ， 他 与 赵 盾 是 一 
殿 之 臣 ， 最 相交 厚 。 他 如 今 喷 职 归 农 。 那 老 衬 辅 是 个 忠 直 的 人 ， 那 里 


堪 可 掩藏 。 我 如 今 来 到 庄 上 ， 就 在 这 芭 棚 下 ， 放 下 这 药 箱 。 小 舍 人 ， 
你 且 权 时 歇息 咱 ， 我 见 了 公孙 棕 白 便 来 看 你 。 家 童 报复 去 ， 道 有 程 婴 
求 见 。【 家 童 报 科 ， 云 】 有 程 婴 在 于 门 首 。( 正 末 云 ] 道 有 请 。 [ 家 
童 云 ] 请 进 。【 正 末 见 科 ， 云 ] 程 婴 ， 你 来 有 何事 ? 【 程 婴 云 ] 在 下 
见 老 衬 辅 在 这 太平 庄 上 ， 特 来 相 访 。[ 正 末 云 ] 自从 我 喷 官 之 后 ， 众 
军 辅 每 好 么 ?【 程 婴 云 ] 嗨 ， 这 不 比 老 衬 辅 为 官 时 节 。 如 今 层 岸 贾 专 
权 ， 较 往常 都 不 同 了 也 ! 【 正 末 云 ] 也 该 着 众 衬 辅 每 劝 谏 、 劝 谏 。 

[ 程 婴 云 ] 老 衬 辅 ， 这 等 贼 臣 自古 有 之 。 便 是 那 唐 钻 之 世 ， 也 还 有 四 
凶 哩 。【 正 末 唱 ] 


【 隔 尾 】 你 道 是 古来 多 被 奸臣 弄 ， 便 是 圣 世 何尝 没 四 凶 ， 谁 似 这 万 人 
恨 千 人 嫌 一 人 重 ? 他 不 廉 不 公 ， 不 孝 不 忠 ， 单 只 会 把 赵 盾 全 家 杀 的 个 
绝 了 种 ! 


[ 程 婴 云 ] 老 衬 辅 ， 幸 得 皇 天 有 了 眼 ， 赵 氏 还 未 绝种 哩 。【 正 末 云 ] 他 
家 满门 良 贱 三 百 余 口 ， 诛 尽 杀 绝 ， 便 是 骅 马 也 被 三 般 朝 典 短刀 自 钾 
了 ， 公 主 也 将 裙带 缮 死 了 ， 还 有 什么 种 在 那里 ? 【 程 婴 云 ] 那 前 项 的 
事 ， 老 衬 辅 都 已 知道 ， 不 必 说 了 。 近 日 公主 办 禁 府 中 ， 生 下 一 子 ， 了 唤 
做 孤儿 ， 这 不 是 赵 家 是 那 家 的 种 ? 但 恐 层 岸 页 得 知 ， 又 要 杀 坏 。 若 杀 
了 这 一 个 小 的 ， 可 不 将 赵 家 真 绝 了 种 也 ! 【 正 末 云 ] 如 今 这 孤儿 却 在 
那里 ， 不 知 可 有 人 救 的 出 来 么 ? 【 程 婴 云 ] 老 衬 辅 既 有 这 点 见 怜 之 
意 ， 在 下 敢 不 实说 。 公 主 临 亡 时 ， 将 这 孤儿 交付 与 了 程 婴 ， 着 好 生 照 
虞 他 ， 待 到 成 人 长 大 ， 与 父母 报仇 雪恨 。 我 程 婴 抱 的 这 孤儿 出 门 ， 被 
韩 厥 将 军 要 拿 的 去 报 与 导 岸 页 ， 是 程 婴 数 说 了 一 场 ， 那 韩 抑 将 军 放 我 
出 了 府 门 ， 自 刻 而 亡 。 如 今 将 的 这 孤儿 无 处 掩藏 ， 我 特 来 投奔 老 宰 
辅 。 我 想 衬 辅 与 赵 盾 元 是 一 殿 之 臣 ， 必 人 然 交 厚 ， 怎 生 可 怜 见 救 这 个 孤 
儿 咱 !【 正 末 云 ] 那 孤儿 今 在 何 处 ?【 程 婴 云 ] 现在 芭 棚 下 哩 。[ 正 
末 云 】 体 惊 喷 着 孤儿 ! 你 快 抱 的 来 ! 【 程 婴 做 取 箱 开 看 科 ， 云 ] 谢 天 
地 ， 小 舍 人 还 睡 着 哩 。【 正 末 接 科 ] 【 唱 ] 


【牧羊 关 】 这 孩儿 未 生 时 绝 了 亲 威 ， 怀 着 时 灭 了 祖宗 ， 便 长 成 人 也 则 
是 少 吉 多 凶 。 他 父 杀 斩首 在 云 阳 ， 他 娘 呵 死 在 冷 宫 ， 那 里 是 有 血腥 的 
白衣 相 ? 则 是 个 无 恩 念 的 黑头 虫 。【 程 婴 云 ] 赵 氏 一 家 全 靠 着 这 小 舍 
人 ， 要 他 报仇 哩 。【 正 末 唱 ] 你 道 他 是 个 报 父 母 的 真 男子 ; 我 道 来 则 
是 个 妨 爷 娘 的 小 业 种 ! 


[ 程 婴 云 ] 老 衬 辅 不 知 ， 那 层 岸 茧 为 走 了 赵 氏 孤儿 ， 普 国内 小 的 都 拘 
刷 将 来 ， 要 伤害 性 命 。 老 宰 辅 ,我 如 今 将 赵 氏 孤儿 偷 藏 在 老 宰 辅 跟 
前 ， 一 者 报 赵 难 马 平日 优待 之 恩 ， 二 者 要 救 普 国 小 儿 之 命 。 念 程 婴 年 
已 四 名 有 五 ， 所 生 一 子 ， 示 经 满月 。 待 假装 做 赵 氏 孤儿 ， 等 老 衬 辅 告 
首 与 屠 岸 页 去， 只 说 程 婴 藏 着 孤儿 。 把 俺 父子 二 人 ， 一 处 身 死 ， 老 军 


辅 慢 慢 的 抬 举 的 孤儿 成 人 长 大 ， 与 他 父母 报仇 ， 可 不 好 也 。【 正 末 

云 ] 程 婴 ， 你 如 今 多 大 年 纪 了 ? 【 程 婴 云 ] 在 下 四 十 五 岁 了 。【 正 末 
云 ] 这 小 的 算 着 二 十 年 呵 ， 方 报 的 父母 仇恨 。 你 再 着 二 十 年 ， 也 只 是 
六 十 五 岁 。 我 再 着 二 十 年 呵 ， 可 不 九 十 岁 了 ， 其 时 存亡 未 知 ， 怎 么 还 
与 赵 家 报 的 仇 ? 程 婴 ， 你 肯 舍 的 你 孩儿 ， 倒 将 来 交付 与 我 ， 你 自首 告 
屠 岸 贡 处， 说 道 太平 讨 上 公孙 桂 白 藏 着 赵 氏 孤儿 。 那 层 岸 页 领 兵 校 来 
拿 住 ， 我 和 你 亲 儿 一 处 而 死 。 你 将 的 赵 氏 孤儿 抬 举 成 人 ， 与 他 父母 报 
仇 ， 方 才 是 个 长 策 。【 程 婴 云 ] 老 军 辅 ,是 则 是 ， 怎 么 难为 的 你 老 军 
辅 ? 你 则 将 我 的 孩儿 假装 做 赵 氏 孤儿 ， 报 与 层 岸 机 去 ， 等 俺 父子 二 人 
一 处 而 死 爱 。( 正 末 云 ] 程 婴 ， 我 一 言 已 定 ， 青 不必 多 疑 了 。【 唱 ] 


【 红 芍 药 】 须 二 十 年 酬 报 的 主人 公 ， 怎 时 节 才 称心 胸 ， 只 怕 我 迟 疾 死 
后 一 场 空 。【 程 婴 云 ] 老 衬 辅 ， 你 精神 还 强健 哩 ! 【 正 末 唱 ] 我 精神 
比 往日 难 同 ， 闪 下 这 小 孩童 怎 见 功 ? 你 急切 里 老 不 的 形容 ， 正 好 蔡 赵 
家 出 力 做 先锋 。【 带 云 ] 程 婴 ， 你 只 依 着 我 便 了 。【 唱 ] 我 委 实 的 挨 
不 彻 莫 鼓 晨 钟 ! 


[ 程 婴 云 ] 老 宰 辅 ， 你 好 好 的 在 家 ， 我 程 婴 不 识 进 退 ， 平 白地 将 着 这 
愁 布 袋 连累 你 老 衬 辅 ， 以 此 放心 不 下 。【 正 末 云 ] 程 婴 ， 你 说 那里 
话 ? 我 是 七 十 色 的 人 ， 和 死 是 常事 ， 也 不 争 这 早晚 。【 唱 ] 


【车 萨 染 州 】 向 这 佛 儒 棚 中 ， 鼓 备 搬 和 弄 ， 只 当做 场 短 梦 。 狐 回头 早老 
尽 英 雄 。 有 恩 不 报 怎 相 着 ， 见 义 不 为 非 为 勇 ，【 程 婴 云 ] 老 宰 辅 既 应 
承 了 ， 休 要 失信 。【 正 末 唱 ] 言 而 无 信 言 何 用 ! 【 程 婴 云 ] 老 衬 辅 ， 
你 若 存 的 赵 氏 孤儿 ， 当 名 标 青 史 ， 万 古 留 芳 。【 正 末 唱 ] 也 不 京 把 咱 
来 所 陪 奉 ， 大 丈夫 何 黎 一 命 终 ， 况 兼 我 白 发 { 影 第 } 松 。 


[ 程 婴 云 ] 老 衬 辅 ， 还 有 一 件 : 若是 屠 岸 贾 拿 住 老 衬 辅 ， 你 怎 薰 的 这 
三 推 六 问 ， 少 不 得 指 攀 我 程 婴 下 来 。 俺 父子 两 个 死 是 分 内 ， 只 可 惜 赵 
氏 孤 儿 ， 终归 一 死 ， 可 不 把 你 老 军 辅 干 累 了 也 ? 【 正 末 云 】 程 婴 ， 你 
也 说 的 是 。 我 想 那 层 岸 页 与 赵 绩 马 呵 ，[ 唱 ] 


【三 煞 】 这 两 家 做 下 需 头 重 ， 但 要 访 的 孤儿 有 影 踪 ， 必 然 把 太平 庄 上 
兵 围 拥 ， 铁 桶 般 密 不 通风 。【 云 ] 那 层 岸 贾 拿 住 了 我 ， 高 声 喝 道 : 老 
匹夫 ， 宣 不 见 三 日 前 出 下 榜 文 ， 偏 是 你 藏 下 赵 氏 孤儿 ， 与 俺 作对 ! 请 
波 ， 请 波 !【 唱 ] 则 说 老 匹 夫 请 先入 党 ， 也 须知 榜 揭 处 天 都 动 ; 偏 你 
这 罢 职 归 田 一 老农 ， 公 和 然 敢 剔 蝎 撩 蜂 。 


【二 笋 】 他 把 绷 扒 吊 拷 般 般 用 ， 情 节 根 由 细 细 穷 ; 那 其 间 枯 皮 朽 骨 难 
禁 痛 ， 少 不 得 从 实 攀 供 ， 可 知道 你 个 程 婴 怕 恐 。【 带 云 ] 程 婴 ， 你 放 
心 者 。【 唱 ] 我 从 来 一 诺 似 干 金 重 ， 便 将 我 送 上 刀 山 与 剑 锋 ， 断 不 做 


有 始 无 终 ! 


[【 云 ] 程 婴 ， 你 则 放心 前 去 ， 抬 举 的 这 孤儿 成 人 长 大 ， 与 他 父母 报仇 
要 恨 。 老 夫 一 死 ， 何 足 道 哉 !【 唱 ] 


【 笋 尾 】 赁 着 赵 家 枝叶 干 年 永 ， 普 国 山河 百 二 雄 。 显 灿 英 材 统 军 众 ， 
威 压 诸 邦 尽 伏 拱 ; 遍 拜 公卿 诉苦 囊 。 祸 难当 初 起 下 宫 ， 可 怜 三 百 口 亲 
了 丁 饮 剑 锋 ; 刚 留 得 孤苦 伶 休 一 小 童 。 巴 到 今朝 袭 父 封 ， 提 起 冤 仇 泪 如 
涌 ， 要 请 甚 旗 牌 下 九重 ， 早 拿 出 奸臣 帅 府中 ， 断 首 分 骨 祭 祖宗 ， 九 族 
全 诛 不 宽 纵 。 怎 时 节 才 不 负 你 冒 死 存 孤 报 主 公 ， 便 是 我 也 甘心 儿 葬 近 
要 离 路 傍 冢 ! [下 ]】 


[ 程 婴 云 ] 事 势 急 了 ， 我 依旧 将 这 孤儿 抱 的 我 家 去 ， 将 我 的 孩儿 送 到 
太平 庄 上 来 。【 诗 云 ] 甘 将 自己 亲生 子 ， 偷 换 他 家 赵 氏 孤 ; 这 本 程 婴 
义 分 应 该 得 ， 只 可 惜 遗 办 公孙 老大 夫 。 [下 】 
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[ 层 岸 贾 领 鞋子 上 ， 云 】 元 的 不 走 了 赵 氏 孤儿 也 。 某 已 曾 张 挂 榜 文 ， 
限 三 日 之 内 ,不 将 孤儿 出 首 ， 即将 普 国 内 小 儿 ， 但 是 半 岁 以 下 、 一 月 
以 上 ， 都 拘 刷 到 我 籼 府中 ， 尽 行 诛 必 。 令 人 ， 门 首 虞 者 ， 若 有 首 告 之 
人 ， 报 复 某 家 知道 。【 程 婴 上 ， 云 ] 自家 程 婴 是 也 。 昨 日 将 我 的 孩儿 
送 与 公孙 桂 白 去 了 ， 我 今日 到 层 岸 贾 跟 前 首 告 去 来 。 令 人 人， 报复 去 : 
道 有 了 赵 氏 孤儿 也 ! 【人 卒 子 云 】 你 则 在 这 里 ， 等 我 报复 去 。【 报 科 ， 
云 ] 报 的 元 帅 得 知 ， 有 人 来 报 赵 氏 珀 儿 有 了 也 。【 屠 岸 贾 云 ] 在 那 
里 ?【 浴 子 云 ] 现在 门 首 哩 。[ 屠 岸 贾 云 ] 着 他 过 来 。【 蔡 子 云 ] 着 
过 来 。【 做 见 科 ， 层 岸 贾 云 ] 元 那 所 ， 你 是 何人 ? 【 程 婴 云 ] 小 人 是 
个 草 泽 医 士 程 婴 。 ( 履 岸 蔷 云 】 赵 氏 孤 儿 今 在 何 处 ?【 程 婴 云 ] 在 吕 
虽 太 平 计 上 公孙 桂 白 家 藏 着 哩 。【 屠 岸 页 云 】 你 怎 生 知道 来 ? 【 程 婴 
云 ] 小 人 与 公孙 桂 白 曾 有 一 面 之 区 。 我 去 探望 他 ， 谁 想 卧房 中 锦 绷 绣 
福 上 ， 躺 着 一 个 小 孩儿 。 我 想 公孙 检 白 年 纪 七 十 ， 从 来 没 儿 没 女 ， 这 
个 是 那里 来 的 ? 我 说 道 这 小 的 莫非 是 赵 氏 孤儿 么 ? 只 见 他 登 时 变色 ， 
不 能 答应 。 以 此 知 孤 儿 在 公孙 桂 白 家 里 。 【 层 岸 贾 云 】 吊 ! 你 这 区 
夫 ， 你 怎 瞒 的 过 我 ? 你 和 公孙 桂 白 往日 无 仇 ， 近 日 无 铭 ， 你 因 何 告 他 
藏 着 赵 氏 孤儿 ? 你 敢 是 知情 么 ， 说 的 是 万 事 全 休 ; 说 的 不 是 ， 令 
磨 的 剑 快 ， 先 杀 了 这 个 匹夫 者 。【 程 婴 云 ] 告 元 帅 ， 和 暂 息 雷震 之 怒 ， 
略 罢 虎 狼 之 威 ， 听 小 人 诉说 一 遍 响 。 我 小 人 与 公孙 桂 白 原 无 仇 除 ， 只 
因 元 帅 传 下 榜 文 ， 要 将 普 国 内 小 儿 拘 刷 到 帅 府 ， 尽 行 杀 坏 。 我 一 来 为 
救 普 国内 小 儿 之 命 ; 二 来 小 人 四 角 有 五 ， 近 生 一 子 ， 尚 未 满月 ， 元 帅 
军令 ， 不 敢 不 献 出 来 ， 可 不 小 人 也 绝 后 了 。 我 想 有 了 赵 氏 孤儿 ， 便 不 
损坏 一 国生 灵 ， 连 小 人 的 孩儿 也 得 无 事 ， 所 以 出 首 。【 诗 云 ] 告 大 人 
暂停 喷 怒 ， 这 便 是 首 告 缘故 。 虽然 救 普 国生 灵 ， 其 实 怕 程 家 绝 户 。 

[ 层 岸 贾 笑 科 ， 云 】 哦 ， 是 了 。 公 和 孙 桂 白 元 与 赵 眉 一 殿 之 臣 ， 可 知 有 
这 事 来 。 令 人 ， 则 今日 点 就 本 部 下 人 马 ， 同 程 婴 到 太平 店 上 ， 拿 公孙 
桂 白 走 一 遭 去 。【 同 下 ] 【 正 末 公孙 桂 折 上， 云 ] 老夫 公孙 杆 白 是 
也 。 想 昨日 与 程 婴 商议 救 赵 氏 孤 儿 一 事 ， 今 日 他 到 层 岸 贰 府中 首 告 去 
了 。 这 早晚 屠 岸 机 这 万 必然 来 也 呵 。〔 唱 】 


【 双 调 新 水 令 】 我 则 见 荡 征 和 尘 飞 过 小 溪 桥 ， 多 管 是 损 忠 良 贼 徒 来 到 。 
齐 殖 殖 摆 着 士 鞋 ， 明 晃 晃 列 着 枪 刀 。 眼 见 的 我 死 在 今 彰 ， 更 避 甚 痛 答 
掠 。 


[ 屠 岸 贾 同 程 婴 领 革 子 上 ， 云 ] 来 到 这 吕 吕 太平 庄 上 也 。 令 人 ， 与 我 
围 了 太平 庄 者 ! 程 婴 ， 那 里 是 公孙 析 白 宅院 ?【 程 婴 云 】 则 这 个 便 


是 。【 屠 岸 贾 云 ] 拿 过 那 老 匹夫 来 。 公 孙 桂 白 ， 你 知 罪 么 ? 【 正 末 
云 ] 我 不 知 罪 。【 屠 岸 贾 云 ] 我 知 你 个 老 匹 夫 和 赵 盾 是 一 殿 之 臣 ， 你 
怎 敢 掩藏 着 赵 氏 孤儿 ?〔 正 末 云 ] 老 元 帅 ， 我 有 能 心 豹 胆 ， 怎 敢 掩藏 
着 赵 氏 孤儿 ! 【 层 岸 贾 云 ] 不 打 不 招 。 令 人 ， 与 我 拣 大 棒子 着 实 打 
者 ! 【 凌 子 做 打 科 ] 【 正 末 唱 ] 


【 驻 马 听 】 想 着 我 突 职 辞 朝 ， 曾 与 赵 盾 名 为 族 颈 交 。【 云 ] 这 事 是 谁 
见 来 ” 【〔 屠 岸 贾 云 ] 现 有 程 婴 首 告 着 你 哩 。【 正 末 唱 ] 是 那个 昧 情 出 
告 ? 元 来 这 程 婴 舌 是 斩 身 刀 ! 【 云 ] 你 杀 了 赵 家 满 | ] 良 贱 三 百 余 口 ， 
则 剩 下 这 孩儿 ， 你 又 要 伤 他 性 命 !【 唱 ] 你 正 是 狂风 偏 纵 扑 天 有 雕 ， 严 
霜 故 打 杜 根 草 。 不 争 把 孤儿 又 杀 坏 了 。 可 着 他 三 百 口 客 仇 甚 人 来 报 ? 


[ 屠 岸 贾 云 ] 老 匹 夫 ， 你 把 孤儿 藏 在 那里 ? 快 招 出 来 ， 免 受刑 法 。 

[ 正 末 云 ] 我 有 什么 孤儿 藏 在 那里 ， 谁 见 来 ? 【 层 岸 贾 云 ] 你 不 招 ? 
令 人 ， 与 我 踩 下 去 着 实 打 者 ! 【做 打 科 ] 【 层 岸 贾 云 ] 这 老 匹 夫 赖 肉 
顽皮 ， 不 肯 招 承 ， 可 恼 可 恼 ! 程 婴 ， 这 原 是 你 出 首 的 ， 就 着 你 蔡 我 行 
杖 者 ! 【 程 婴 云 ] 元 帅 ， 小 人 是 个 草 泽 医 士 ， 撮 药 尚 然 腕 弱 ， 怎 生 行 
的 杖 ? 【 屠 岸 贾 云 ] 程 婴 ， 你 不 行 杖 ， 敢 怕 指 攀 出 你 么 ?【 程 婴 云 ] 
元 帅 ， 小 人 行 杖 便 了 。【 做 拿 杖 子 科 ， 屠 岸 贾 云 ] 程 婴 ， 我 见 你 把 棍 
子 拣 了 又 拣 ， 只 拣 着 那 细 棍 子 ， 敢 怕 打 的 他 疼 了 ， 要 指 攀 下 你 来 ? 

[ 程 婴 云 ] 我 就 拿 大 棍子 打者 。【 层 岸 页 云 】 住 者 。 你 头 里 只 拣 着 那 
细 棍 子 打 ， 如 今 你 却 拿 起 大 棍子 来 ， 三 两 下 打 死 了 呵 ， 你 就 做 的 个 死 
无 招 对 。【 程 婴 云 】 着 我 拿 细 棍子 又 不 是 ， 拿 大 棍子 又 不 是 ， 好 着 我 
两 下 做 人 难 也 。 【 层 岸 贾 云 ] 程 观 ， 你 只 拿 着 那 中 等 棍子 打 。 公 孙 桂 
白 老 匹夫 ， 你 可 知道 行 杖 的 就 是 程 婴 么 > 【 程 婴 行 杖 科 ， 云 ] 快 招 了 
者 !【 三 科 了 ] 【 正 末 云 ] 吸 哟 ， 打 了 这 一 日 ， 不 似 这 几 棍 子 打 的 我 
疼 。 是 谁 打 我 来 ? 【 屠 岸 页 云 ] 是 程 婴 打 你 来 。( 正 末 云 ] 程 婴 ， 你 
铲 的 打 我 那 ! 【 程 婴 云 ] 元 帅 ， 打 的 这 老头 儿 姑 的 不 胡说 哩 。〔 正 末 


唱 】 


【有 雁 儿 落 】 是 那 一 个 实 不 不 将 着 粗 棍 敲 ， 打 的 来 痛 杀 杀 精 皮 掉 。 我 和 
你 狠 程 婴 有 甚 的 仇 ? 却 教 我 老公 孙 受 这 般 虐 ! 


[ 程 婴 云 ] 快 招 了 者 。【 正 末 云 ] 我 招 , 我 招 ! 【 唱 ] 

【得 胜 令 】 打 的 我 无 缝 可 能 逃 ， 有 口 屈 成 招 ， 莫 不 是 那 扳 儿 他 知道 ， 
故意 的 把 响 家 指定 了 ? 【 程 婴 做 慌 科 ] 【 正 末 唱 ] 我 委 实 的 难 获 ， 尚 
妃 自 强 着 牙根 儿 闲 ; 暗地里 偷 瞧 ， 只 见 他 早 距 的 腿 肛 儿 摇 。 


[ 程 婴 云 ] 你 快 招 喷 ， 省 得 打 杀 你 。【 正 末 云 ] 有 ,有 ,， 有 。【 唱 ] 


【水 仙子 】 俺 二 人 商议 要 救 这 小 儿 曹 。[ 层 岸 贾 云 ] 可 知道 指 攀 下 来 
也 。 你 说 二 人 ， 一 个 是 你 了 ， 那 一 个 是 谁 ? 你 实说 将 出 来 ， 我 饶 你 的 
性 命 。【 正 末 云 】 你 要 我 说 那 一 个 ? 我 说 我 说 。【 唱 ] 哎 ， 一 句 话 来 
到 我 舌尖 上 却 咽 了 。【 履 岸 贾 云 ] 程 婴 ， 这 桩 事 敢 有 你 么 > 【 程 婴 
云 ] 元 那 老 头 儿 ， 你 休 妄 指 平 人 ! ( 正 末 云 ] 程 婴 ， 你 慌 怎 么 ? 

[【 唱 ] 我 怎 生 把 你 程 婴 道 ， 似 这 般 有 上 梢 无 下 梢 。【 层 岸 贾 云 ] 你 头 
里 说 两 个 ， 你 怎 生 这 一 会 儿 可 说 无 了 ?【 正 末 唱 ] 只 被 你 打 的 来 不 知 
一 个 颠倒 。【〔 层 岸 贾 云 】 你 还 不 说 ， 我 就 打 和 死 你 个 老 匹 夫 ! 【 正 末 
唱 ] 遮 莫 便 打 的 我 皮 都 绽 , 肉 尽 销 ， 休 想 我 有 半 字 儿 侈 着 。 


[鞭子 抱 侠 儿 上 科 ， 云 ] 元 帅 苑 贯 喜 ， 土 洞 中 搜 出 个 赵 氏 孤儿 来 了 
也 。【 层 岸 贾 笑 科 ， 云 ] 将 那 小 的 拿 近 前 来 ， 我 亲自 下 手 ， 刊 做 三 
及 ! 元 那 老 匹夫 ， 你 道 无 有 赵 氏 孤儿 ， 这 个 是 谁 ?【 正 末 唱 ] 


【 川 拨 模 】 你 当日 演 神 歼 ， 把 忠臣 来 扑 咬 。 副 的 他 走 死 荡 郊 ， 询 死 钢 
刀 ， 颖 和 死 裙 腰 ， 将 三 百 口 全 家 老 小 尽 行 诛 则 ， 并 没 那 半 个 儿 剩 落 ， 还 
不 厌 你 心 苗 ? 


[ 层 岸 贾 云 ] 我 见 了 这 孤儿 ， 就 不 由 我 不 恼 也 ! 【 正 末 唱 ] 


【七 弟兄 】 我 只 见 他 左 瞧 、 右 瞧 、 怒 哆 哮 ， 火 不 腾 改 变 了 独 儿 角 ， 按 
狮 蛮 搜 札 起 锦 征 袍 ， 把 龙泉 扯 离 出 沙 鱼 蒜 。 


[ 层 岸 贾 怒 云 ] 我 拔 出 这 剑 来 ， 一 剑 、 两 剑 、 三 剑 。【 程 婴 做 惊 疼 
科 】【 屠 岸 贾 云 】 把 这 一 个 小 业 种 币 了 三 剑 ， 元 的 不 称 了 我 平生 所 愿 
也 。【 正 末 唱 ] 

个 怨 怨 焦 


【梅花 酒 】 呀 ， 见 孩儿 卧 血 泊 。 那 一 个 器 器 号 号 ， 这 一 个 怨 怨 焦 焦 ， 
连 我 也 战 战 播 播 。 直 怎 般 罗 做 作 ， 只 除 是 没 天 道 ! 呀 ， 想 孩儿 离 裤 
草 ， 到 今日 恰 十 朝 ， 刀 下 处 怎 耽 饶 ， 空 生长 枉 铠 劳 ， 还 说 甚 要 防老 。 


【 收 江 南 】 呀 ， 元 的 不 是 家 富 小 儿 骄 。 【 程 婴 掩 泪 科 ] 【 正 末 唱 ] 见 
程 遇 心 似 热 油 浇 ， 泪 珠 儿 不 敢 对 人 抛 。 背 地 里 担 了 ， 没 来 由 割舍 的 杀 
生 骨 肉 吃 三 刀 。 


[ 云 ] 屠 岸 页 那 贼 ， 你 试 虎 者 ， 上 有 天 哩 ， 怎 肯 馈 过 的 你 ? 我 死 打 什 
么 不 紧 !【 唱 ] 


【 鸳 耸 仇 】 我 七 旬 死 后 偏 何 老 ， 这 孩儿 一 岁 死 后 偏 何 小 。 俺 两 个 一 处 
身亡 ， 落 的 个 万 代 名 标 。 我 嘱 付 你 个 后 死 的 程 婴 ， 休 别 了 横 亡 的 赵 
翔 。 畅 道 是 光阴 过 去 的 疾 ， 冤 仇 报复 的 早 。 将 那 毛 万 风干 岂 ， 切 莫 要 


轻 轻 的 素 放 了 。 


[ 正 末 撞 科 ， 云 ] 我 撞 阶 基 ， 吏 个 死 处 。【 下 ] 【至 子 报 科 ， 云 】 公 
孙 桂 白 撞 阶 基 身 死 了 也 。【 层 岸 贾 笑 科 ] 那 老 匹夫 既然 撞 死 ， 可 也 喷 
了 。【 做 笑 科 ，, 云 ] 程 婴 ,这 一 桩 里 多 亏 了 你 。 若 不 是 你 呵 ， 如 何 杀 
的 赵 氏 孤儿 。【〔 程 婴 云 ] 元 帅 ， 小 人 原 与 赵 氏 无 仇 。 一 来 救 普 国内 众 
生 ， 二 来 小 人 跟前 也 有 个 孩儿 ， 未 曾 满 月 ， 若 不 搜 的 那 赵 氏 孤儿 出 
来 ， 我 这 孩儿 也 无 活 的 人 也 。【 屠 岸 页 云 ] 程 婴 ， 你 是 我 心腹 之 人 ， 
不 如 只 在 我 家 中 做 个 门客 ， 抬 举 你 那 孩 儿 成 人 长 大 ， 在 你 跟前 习 文 ， 
送 在 我 跟前 演武 。 我 也 年 近 五 旬 ， 尚 无 子 碘 ， 就 将 你 的 孩儿 与 我 做 个 
义 儿 。 我 借 大 年 纪 了 ， 后 来 我 的 官位 ， 也 等 你 的 孩儿 讨 个 应 袭 。 你 意 
下 如 何 ? 【 程 婴 云 ] 多 谢 元 帅 拾 举 。[ 屠 岸 页 诗 云 ] 则 为 朝 纲 中 独 显 
赵 盾 ， 不 由 我 心中 生 念 ; 如 今 削 除了 这 点 萌芽 ， 方 才 是 永 无 后 峡 。 

【 同 下 】 
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[ 层 岸 页 领 车子 上 ， 云 】 某 ， 屠 岸 贾 。 自 从 杀 了 赵 氏 孤儿 可 早 二 十 年 
光景 也 。 有 程 婴 的 孩儿 ， 因 为 过 继 与 我 ， 唤 做 层 成 。 教 的 他 十 八 般 武 
亏 ， 无 有 不 牛 ， 无 有 不 会 。 这 孩儿 己 马 倒 强 似 我 。 就 着 我 这 孩儿 的 威 
力 ， 早 晚 定 计 ， 糙 了 灵 公 ， 奔 了 晋 国 ， 可 将 我 的 官位 都 与 孩儿 做 了 ， 
方 是 平生 愿 足 。 适 才 孩 儿 往 教 场 中 演习 己 马 去 了 ， 等 他 来 时 ， 再 做 商 
议 。 【下 ] 【 程 婴 拿手 卷 上 ， 诗 云 ] 日 月 催 人 老 ， 光 阴 越 少年 ; 心中 
无 限 事 ， 未 敢 尽 明言 。 过 日 月 好 疾 也 ， 自 到 层 府中 ， 今 经 二 十 年 光 
景 ， 抬 举 的 我 那 孩 儿 二 十 安 ， 官 名 唤 做 程 苍 。 我 跟前 习 文 ， 屠 岸 贾 跟 
前 习 武 。 甚 有 机 谋 ， 熟 娴 马 马 。 那 层 岸 贾 将 我 的 孩儿 十 分 见 喜 ， 他 宣 
知 就 里 的 事 。 只 是 一 件 ， 连 我 这 孩儿 心 下 也 还 是 惜 懂 懂 懂 的 。 老 夫 今 
年 六 十 五 光 ， 倘 或 有 些 好 丈 呵 ， 着 谁 人 说 与 孩儿 知道 ， 替 他 赵 氏 报 
仇 ? 以 此 路 路 展 转 ， 昼 夜 无 眠 。 我 如 今 将 从 前 届 死 的 忠臣 良将 ， 男 成 
一 个 手 卷 。 倘 知 孩 儿 问 老夫 呵 ， 我 一 桩 桩 剖 说 前 事 ， 这 孩儿 必然 与 父 
母 报仇 也 ! 我 且 在 书房 中 闽 坐 着 ， 只 等 孩儿 到 来 ， 自 有 个 理会 。【 正 
末 扮 程 过 上 ， 云 】 某 程 勃 是 也 。 这 壁 厢 移 驳 是 程 遇 ， 那 壁 厅 多 多 可 是 
屠 岸 页 。 我 白 日 演武 ， 到 晚 习 文 。 如 今 在 教 场 中 回来 ， 见 我 这 壁 厅 移 
区 走 一 遭 去 也 呵 。【 唱 ] 


【中 有如. 粉 蝶 儿 】 引 着 些 本 部 下 军 举 ， 提 起 来 杀人 心 半 星 不 惧 。 每 日 家 
习 演 兵书 。 赁 着 我 ， 快 相持 ， 能 对 垒 ， 直 使 的 诸 邦 降伏 。 俺 父亲 英勇 
谁 如 ， 我 扒 着 个 尽心 儿 扶助 。 


【 醇 春 风 】 我 则 待 扶 明 主 晋 灵 公 ， 助 贤 丐 层 岸 贾 。 任 着 我 能 文 善 武 万 
人 歼 ， 俺 父亲 将 我 来 许 、 许 ， 可 不 道 马 壮 人 强 ， 父 慈 子 孝 ， 怕 什么 主 
忧 臣 辱 。 


[ 程 婴 云 ] 我 展开 这 手 卷 。 好 可 怜 也 ! 单 为 这 赵 氏 孤儿 ， 送 了 多 少 贤 
臣 烈士 ， 连 我 的 孩儿 也 在 这 里 面 身 死 了 也 ! 【 正 末 云 ] 令 人 ， 接 了 马 
者 。 这 壁 厢 和 多 驳 在 那里 ? 【 至 子 云 ] 在 书房 中 看 书 哩 。 ( 正 末 云 ] 令 
人 ， 报 复 去 。【 芋 子 报 科 ， 云 ] 有 程 勃 来 了 也 。【 程 婴 云 ] 着 他 过 
来 。【 蔡 子 云 ] 着 过 去 。【 正 末 做 见 科 ， 云 ] 这 壁 厢 甸 多 ， 您 孩儿 教 
场 中 回来 了 也 。 【 程 婴 云 ] 你 吃饭 去 。【 正 末 云 ] 我 出 的 这 门 来 。 想 
俺 这 壁 厢 多 驳 ， 每 日 见 我 心中 喜欢 ; 今日 见 我 来 ， 心 中 可 甚 烦恼 ， 垂 
泪 不 止 ， 不 知 主 着 何 意 ? 我 过 去 问 他 ， 谁 欺负 着 你 来 ? 对 您 孩儿 说 ， 
我 不 道 的 饶 了 他 哩 。【 程 婴 云 ] 我 便 与 你 说 呵 ， 也 与 你 父亲 母亲 做 不 
的 主 ， 你 只 吃饭 去 。【 程 婴 做 掩 泪 科 】[ 正 末 云 ] 元 的 不 奚 幸 杀 我 


也 !【 唱 ] 


【 迎 仙 客 】 因 甚 的 掩 泪珠 ，[ 程 

恰 才 叉 定 手 向 前 来 紧 趋 伏 。[ 带 云 ] 则 俺 见 这 壁 厢 欧 驳 呵 ，【〔 唱 ] 小 
数 支 支 恶心 烦 ， 勃 腾腾 生 念 怒 。【 带 云 ] 是 什么 人 敢 欺负 你 来 ? 

[ 唱 ] 我 这 里 低 首 路 踏 。【 带 云 】 既然 没 的 人 欺负 你 呵 ，,【 唱 ] 那里 
是 话 不 投机 处 。 


[ 程 婴 云 ] 程 过 ， 你 在 书房 中 看 书 ， 我 往 后 堂 中 去 去 再 来 。 【 做 遗 手 
卷 虚 下 ] 【 正 未 云 ] 哦 ， 元 来 遗 下 一 个 手 卷 在 此 。 可 是 甚 的 文书 ， 待 
我 展开 看 响 。【 做 看 科 ， 云 ] 好 是 奇怪 。 那 个 穿 红 的 搜 着 恶 大 ， 扑 着 
个 穿 紫 的 ， 又 有 个 拿 瓜 锤 的 打 死 了 那 恶 大 。 这 一 个 手 扶 着 一 辆 车 ， 又 
是 没 半边 车 轮 的 。 这 一 个 自家 撞 死 槐 树 之 下 。 可 是 什么 故事 ? 又 不 写 
出 个 姓名 ， 教 我 那里 知道 ?【 唱 ] 


【 红 绣 畦 】 画 着 的 是 青 鸦 鸦 几 株 又 树 ， 闸 炒 炒 一 艇 田 夫 ， 这 一 个 可 硅 
控 紧 扶 定 一 轮 车 。 有 一 个 将 瓜 锤 亲手 举 ， 有 一 个 触 槐 树 早 身 列 ， 又 一 
个 恶 大 儿 只 向 着 这 穿 紫 的 频 去 扑 。 


[ 云 】 待 我 再 看 来 。 这 一 个 将 军 前 面 摆 着 弓 弦 、 药 酒 、 短 刀 三 件 ， 却 
将 短刀 自 钾 死 了 。 怎 么 这 一 个 将 军 也 引 剑 自 钾 而 死 ” 又 有 个 医 人 手 扶 
着 药 箱 儿 跑 着， 这 一 个 妇 人 抱 着 个 小 孩儿 ， 却 象 要 交付 医 人 的 意思 。 
呀 ! 元 来 这 妇 人 也 将 裙带 自 缮 死 了 ， 好 可 怜 人 也 ! 【 唱 】 


【石榴 花 】 我 只 见 这 一 个 身 着 锦 鸣 窒 ， 手 引 着 弓 弦 、 药 酒 、 短 刀 诛 。 
怎 又 有 个 将 军 自 钾 血 模糊 ? 这 一 个 扶 着 药 箱 儿 跪 伏 ,这 一 个 抱 着 小 孩 
儿 交 付 。 可 怜 穿 珠 带 玉 良 家 妇 ， 他 将 着 裙带 儿 缮 死 何 素 。 好 着 我 沉吟 
半 遇 无 分 诉 ， 这 画 的 是 惨 幸 杀 我 也 问 戎 上 芦 ! 


[ 云 ] 我 仔细 看 来 ， 那 穿 红 的 也 好 狠 哩 ， 又 将 一 个 白 须 老 儿 打 的 好 苦 
也 。【 唱 ] 


【 斗 鹊 鹊 】 我 则 见 这 穿 红 的 匹夫 ， 将 着 这 白 须 的 来 殴 辱 ， 元 的 不 恼 乱 
我 的 心肠 ， 气 填 我 这 肺腑 ! 【 带 云 ] 这 一 家 儿 若 与 我 天 系 呵 ，[【 唱 ] 
我 可 也 不 杀 了 贼 臣 不 是 丈夫 ， 我 可 便 敢 与 他 做 主 。 这 血泊 中 躺 的 不 知 
是 那个 亲 丁 ， 这 市 曹 中 杀 的 也 不 知 是 谁 家 上 祖 ? 


【 云 ] 到 底 只 是 不 明白 ， 须 待 俺 这 壁 厢 多 多 出 来 ， 问 明 这 桩 事 ， 可 也 
免 的 疑惑 [ 程 婴 上 ， 云 ] 程 勃 ， 我 久 听 多 时 了 也 。〔 正 末 云 ] 这 壁 而 
欧 允 ， 可 说 与 您 孩儿 知道 。【 程 婴 云 ] 程 过 ， 你 要 我 说 这 桩 故事 ， 倒 
也 和 你 关 亲 哩 。【 正 末 云 】 你 则 明明 和 白白 的 说 与 您 孩儿 响 。【 程 婴 


要 做 吁 气 科 】【[ 正 末 唱 】 气 长 吁 ?我 


云 ] 程 勃 ， 你 听 者 ， 这 桩 儿 故 事 好 长 哩 。 当 初 那 穿 红 的 和 这 穿 紫 的 ， 
元 是 一 殿 之 臣 ， 争 奈 两 个 文武 不 和 ， 因 此 做 下 对 头 ， 已 非 一 日 。 那 穿 
红 的 想 道 ， 先 下 手 为 强 ， 后 下 手 遭 歼 。 暗 地 遗 一 刺客 ， 唤 做 钢 魔 ， 藏 
着 短刀 ， 越 墙 而 过 ， 要 刺杀 这 穿 紫 的 。 谁 想 这 穿 紫 的 老 宰 辅 ， 每 夜 烧 
香 ， 祷 告 天 地 ， 专 一 片 报国 之 心 ， 无 半点 于 家 之 意 。 那 人 道 ， 我 若 刺 
了 这 个 老 军 辅 ,我 便 是 逆 天 行事 ， 断 然 不 可 ; 若 回 去 见 那 穿 红 的 ， 少 
不 得 是 死 。 罢 、 罢 、 罢 。【 诗 云 ] 他 手 携 利 刃 暗 藏 埋 ， 因 见 忠 良 却 悔 
来 ， 方 知 公道 明 如 日 ， 此 夜 铀 魔 自 触 槐 。 [ 正 末 云 ] 这 个 触 槐 而 死 的 
是 铀 魔 么 ? 【 程 婴 云 】 可 知 是 哩 。 这 个 穿 紫 的 为 春 间 劝 农 出 到 郊外 ， 
可 在 桑树 下 见 一 壮士 ， 仰 面 张口 而 卧 。 穿 紫 的 问 其 缘故 。 那 壮士 言 寻 
旋 是 灵 辑 ， 因 每 顿 吃 一 斗 米 的 饭 ， 大 主人 家 养活 不 过 ， 将 我 赶 逐 出 

来 。 欲 待 摘 他 又 棋子 吃 ， 又 道 我 偷 他 的 ， 因 此 仰 面 而 卧 ， 等 那 桑 棋子 
掉 在 口中 便 吃 ， 掉 不 在 口中 ， 宁 可 饿 死 ， 不 受 人 耻辱 。 穿 紫 的 说 ， 此 
烈士 也 。 遂 将 酒 食 赐 与 饿 夫 ， 饱 餐 了 一 顿 ， 不 辞 而 去 。 这 穿 紫 的 并 无 
叶 怒 之 心 。 程 勃 ， 这 见得 老 宰 辅 的 德 量 处 。[ 诗 云 ] 为 乘 春 令 劝 耕 

初 ， 巡 遍 郊 原 日 未 晴 ; 谈 浆 香 食 因 谁 下 ， 刚 济 桑 间 一 饿 夫 。【 正 末 

云 ] 哦 ， 这 桑树 下 包 r 夫 ， 唤 做 灵 辐 。[ 程 婴 云 ] 程 过 ， 你 紧 记 者 。 又 
一 日 ， 西 戎 国 贡 进 神 獒 ， 是 一 只 狗 ， 身 高 四 尺 者 ， 其 名 为 獒 。 晋 灵 公 
将 神 歼 赐 与 那 穿 红 的 。 那 穿 红 的 正 要 谋害 这 穿 紫 的 ， 即 于 后 园 中 蒜 一 
草 人 ， 与 穿 紫 的 一 般 打 扮 ， 将 草 人 腹 中 悬 一 付 羊 心肺 ， 将 神 葡 饿 了 

五 、 七 日 ， 然 后 剖 开 草 人 腹 中 ， 饱 餐 一 顿 。 如 此 演 成 百 日 ， 去 向 灵 公 
说 道 ， 如 今朝 中 害 无 不 号 不 学 的 人 ， 怀 着 欺 君 之 意 。 灵 公司 道 ， 其 人 
安 在 ? 那 穿 红 的 说 ， 前 者 赐 与 臣 的 神 奖 ， 便 能 认 的 。 那 穿 红 的 牵 上 神 
奖 去 ， 这 穿 紫 的 正 立 于 殿 上 。 那 神 獒 认 着 是 草 人 ， 向 前 便 扑 ， 赶 的 这 
穿 紫 的 绕 殿 而 走 。 傍 边 恼 了 一 人 ， 旋 是 殿 前 大 尉 提 弥 明 ， 举 起 金瓜 ， 
打倒 神 歼 ， 用 手 揪 住 脑 勺 皮 ， 则 一 辟 辟 为 两 半 。【 诗 云 ] 贼 臣 奸 计 有 
干 条 ， 带 的 忠良 没 处 逃 ; 殿 前 自 有 英雄 汉 ， 早 将 毒手 辟 神 歼 。 [ 正 末 
云 ] 这 只 恶 大 ， 唤 做 神 歼 。 打 死 这 有 恶 大 的 ， 是 提 弥 明 。 [ 程 婴 云 】 

是 。 那 老 裤 辅 出 的 殿 门 ， 正 待 上 车 ， 它 知 被 那 穿 红 的 把 他 那 台 马车 四 

马 摘 了 二 马 ， 双 轮 摘 了 一 轮 ， 不 能 前 去 。 傍 边 转 过 壮士 ， 一 尼 扶 轮 ， 
一 手 策 马 ; 磨 衣 见 皮 ， 磨 皮 见 肉 ， 磨 肉 见 筋 ， 磨 筋 见 骨 ， 磨 骨 见 癸 ， 
捧 席 推 轮 ， 逃 往 野 外 。 你 道 这 个 是 何人 ?” 可 就 是 桑 间 包 r 夫 灵 输 者 是 
也 。【 诗 云 ] 紫衣 逃难 出 宫 门 ， 颈 马 双 轮 摘 一 轮 ; 却 是 灵 力 强 扶 归 野 
外 ， 报 取 桑 间 一 饭 恩 。【 正 末 云 】 您 孩儿 记 的 ， 元 来 就 是 仰卧 于 桑树 
下 的 那个 灵 力 。【 程 婴 云 ] 是 。【 正 末 云 ] 这 壁 厢 驳 多 ， 这 个 穿 红 的 
那 所 好 狠 也 ， 他 叫 什么 名 氏 ? 【 程 婴 云 ] 程 勃 ， 我 忘 了 他 姓名 也 。 

[ 正 末 云 ] 这 个 穿 紫 的 ， 可 是 姓 什么 ? 【 程 婴 云 ] 这 个 穿 紫 的 ， 姓 
赵 ， 是 赵 眉 丞相 。 他 和 你 也 天 杀 哩 。【 正 未 云 】 您 孩儿 听 的 说 有 个 赵 
让 丞相 ， 倒 也 不 曾 挂 意 。【 程 婴 云 ] 程 勃 ， 我 今 番 说 与 你 呵 ， 你 则 紧 
紧 记 者 。【 正 未 云 ] 那 手 卷 上 还 有 哩 ， 你 可 再 说 与 您 孩儿 听 响 。【 程 


婴 云 】 那个 穿 红 的 ， 把 这 赵 盾 家 三 百 口 满门 良 贱 诛 尽 杀 绝 了 。 止 有 一 
子 赵 朔 ， 是 个 马 ， 那 穿 红 的 诈 传 灵 公 的 命 ， 将 三 般 朝 典 赐 他 ， 却 是 
马 弦 、 药 酒 、 短 岂 ， 要 他 赁 着 取 一 件 自尽 。 其 时 公主 腹 怀 有 孕 ， 赵 朔 
遗言 ， 我 者 死 后 ， 你 添 的 个 小 所 儿 呵 ， 可 名 赵 氏 孤儿 ， 与 俺 三 百 口 报 
仇 。 


谁 想 赵 闭 短刀 纠 死 ， 那 穿 红 的 将 公主 办 禁 府中 ， 生 下 赵 氏 孤儿 。 那 穿 
红 的 得 知 ， 早 差 下 将 军 韩 邱 ， 把 住 府 门 ， 专 防 有 人 藏 了 孤儿 出 去 。 这 
公主 有 个 门下 心腹 的 人 ， 唤 做 草 泽 医 土 程 中。【 正 末 云 ] 这 壁 厢 和 多 
区 ， 你 敢 就 是 他 么 ? 【 程 婴 云 ] 天 下 有 多 少 同名 同姓 的 人 ， 他 另 是 一 
个 程 婴 。 这 公主 将 孤儿 交付 了 那个 程 婴 ， 就 将 裙带 自 绒 而 死 。 那 程 婴 
抱 着 这 孤儿 ， 来 到 府 门 上 ， 撞见 韩 捷 将 军 ， 搜 出 孤儿 来 ， 被 程 婴 说 了 
两 句 ， 谁 想 韩 厥 将 军 也 拔 剑 自 禾 了 。【 诗 云 】 那 医 人 全 无 怕 惧 ， 将 孤 
儿 私 藏 出 去 ; 正 撞见 起 义 将 军 ， 甘 身 死 不 教 拿 住 。( 正 末 云 ] 这 将 军 
为 赵 氏 孤儿 ， 自 纠 身 亡 了 ， 是 个 好 男子 。 我 记 着 他 唤 做 韩 邱 。【 程 婴 
云 是、 是、 是 ， 正 是 韩 欣 。 谁 想 那 穿 红 的 得 知 ， 将 普 国内 半 岁 之 
下 、 一 月 之 上 小 孩儿 每 ， 都 拘 刷 到 他 府 来 ， 每 人 刊 做 三 剑 ， 必 然 杀 了 
赵 氏 孤儿 。【〔 正 末 做 怒 科 ， 云 ] 那 穿 红 的 好 狠 也 ! 【 程 婴 云 ] 可 知 他 
狠 哩 。 谁 想 这 程 婴 也 生 的 个 孩儿 ， 尚 未 满月 ， 假 装 做 赵 氏 孤儿 ， 送 到 
吕 吕 太平 庄 上 公孙 析 日 跟前 。【 正 末 云 ] 那 公孙 桂 白 却 是 何人 ?【 程 
婴 云 ] 这 个 老 衬 辅 ， 和 赵 盾 是 一 殿 之 臣 。 程 婴 对 他 说 道 : 老 军 辅 , 你 
收 着 这 赵 氏 孤儿 ， 去 报 与 穿 红 的 ， 道 程 婴 藏 着 孤儿 ， 将 俺 父子 一 处 身 
死 。 你 抬 举 的 孤儿 成 人 长 大 ， 与 他 父母 报仇 ， 有 何不 可 ? 公孙 桂 白 说 
道 : 我 如 今年 迈 了 也 。 程 婴 ， 你 舍 的 你 这 孩儿 ， 假 装 做 赵 氏 孤儿 ， 藏 
在 老夫 跟前 ， 你 报 与 穿 红 的 去 ， 我 与 你 孩儿 一 处 身亡 。 你 藏 着 孤儿 ， 
日 后 与 他 父母 报仇 才 是 。【 正 末 云 ] 你 那个 程 婴 肯 舍 他 那 孩 儿 么 ? 

[ 程 婴 云 ] 他 的 性 命 也 要 舍 哩 ， 量 他 那 孩儿 打 什么 不 紧 ? 他 将 自己 的 
孩儿 假装 做 了 孤儿 ， 送 与 公孙 桂 白 处 ， 报 与 那 穿 红 的 得 知 ， 将 公孙 棕 
白 三 推 六 问 ， 吊 拷 绷 扒 ， 追 出 那 假 的 赵 氏 孤儿 来 ， 判 做 三 段 。 公 和 孙 桂 
日 自家 撞 阶 而 死 。 这 桩 事 经 今 二 十 年 光景 了 也 。 这 赵 氏 孤儿 见 今 长 成 
二 十 安 ， 不 能 与 父母 报仇 ， 说 元 的 做 甚 ”【 诗 云 ] 他 一 貌 堂 堂 七 尺 
躯 ， 学 成 文武 待 何如 ; 乘 车 祖父 归 何 处 ， 满 门 良 贱 尽 遭 诛 。 伶 宫 老 母 
悬 梁 缴 ， 法 场 亲 父 引 记 焉 ; 免 恨 至 今 犹 未 报 ， 枉 做 人 间 大 丈夫 。【 正 
末 云 ] 你 说 了 这 一 日 ， 您 孩儿 如 睡 里 梦 里 ， 只 不 省 的 。 [ 程 婴 云 ] 元 
来 你 还 不 知 哩 ! 如 今 那 穿 红 的 正 是 奸臣 屠 岸 页， 赵 导 是 你 公公 ， 赵 朔 
是 你 父亲 ， 公 主 是 你 母亲 。【 诗 云 ] 我 如 今 一 一 说 到 底 ， 你 划 地 不 知 
头 共 尾 。 我 是 存 孤 弃 子 老 程 婴 ， 元 的 赵 氏 孤儿 便 是 你 ! 【〔 正 末 云 ] 元 
来 赵 氏 孤儿 正 是 我 ! 元 的 不 气 杀 我 也 ! 【 正 末 做 倒 ， 程 婴 扶 科 ， 云 】 
小 主人 苏醒 者 。【 正 未 云 】 元 的 不 痛 杀 我 也 ! 【 唱 ] 


[ 普天 乐 ] 听 的 你 说 从 初 ， 才 使 我 知 缘故 。 空 长 了 我 这 二 十 年 的 岁 
月 ， 生 了 我 这 七 尺 的 身躯 。 元 来 自 钾 的 是 父亲 ， 自 缮 的 咱 老母 。 说 到 
着 凉 伤心 处 ， 便 是 那 铁 石 人 也 放声 啼 活 。 我 扒 着 生擒 那个 老 匹 夫 ， 只 
要 他 偿还 俺 一 朝 的 臣 宰 ， 更 和 那 合 宅 的 家 属 ! 


[ 云 ] 你 不 说 呵 ， 您 孩儿 怎 生 知道 ? 欧 驳 请 坐 ， 受 你 孩儿 几 拜 。【 正 
末 拜 科 ] 【 程 婴 云 ] 今日 成 就 了 你 赵 家 枝叶 ， 送 的 俺 一 家 儿 剪 草 除根 
了 也 ! (做 器 科 ， 正 末 唱 】 


【上 小 楼 】 若 不 是 驳 驳 照 凯 ， 把 您 孩儿 抬 举 ， 可 不 的 二 十 年 前 早 搜 锋 
刃 ， 久 沟渠 ! 恨 只 恨 屠 岸 贾 那 匹夫 ， 寻 根 拔 树 ; 险 送 的 俺 一 家 儿 灭 
门 绝 户 ! 


【 么 篇 】 他 ， 他 ， 他 把 俺 一 姓 残 ， 我 ， 我 ， 我 也 还 他 九族 层 。【 程 婴 
云 ] 小 主人 ， 你 休 大 惊 小 怪 的 ， 了 恐怕 屠 贼 知道 。【 正 未 云 ] 我 和 他 一 
不 做 二 不 休 。【 唱 】 那 怕 他 牵 着 神 歼 ， 拥 着 家 兵 ， 使 着 权 术 ; 你 只 看 
这 一 个 ， 那 一 个 ， 都 是 为 谁 而 鞭 ? 定 可 我 做 儿 的 倒 安 然 如 故 ! 


【 云 ] 欧 杀 放心。 到 明日 我 先 见 过 了 主公 ， 和 那 满 朝 的 卿 相 ， 杀 自杀 
那 贼 去 。【 唱 ] 


【要 孩儿 】 到 明 朝 若 与 仇人 遇 ， 我 迎头 儿 把 他 当 住 。 也 不 须 别 用 军 和 
革 ， 只 将 咱 猿 臂 轻 舒 ， 早 提 翻 玉 勒 雕 鞍 汐 ， 扯 下 金 花 皇 盖 车 ， 和 死 狗 似 
拖 将 去 。 我 只 问 他 人 心安 在 ， 天 理 何 如 ? 


【二 笋 】 谁 着 你 使 英雄 起 使 过 ， 做 免 仇 能 做 毒 ， 少 不 的 一 还 一 报 无 虚 
误 。 你 当初 届 勘 公孙 老 ， 今 日 犹 存 赵 氏 孤 。 表 休想 咱 容 恕 ， 我 将 他 轻 
轻 掷 下， 慢 慢 开 除 。 


【一 煞 】 摘 了 他 斗 来 大 印 一 颗 ， 剥 了 他 花 来 篮 几 套 服 。 把 麻 绳 背 绑 在 
将 军 柱 ， 把 铁 钳 拔 出 他 澜 斑 和 天， 把 锥 子 生 挑 他 贼 眼珠 ， 把 尖刀 细 刚 他 
浑身 肉 ， 把 钢 锤 敲 残 他 骨髓 ， 把 钢 铜 切 掉 他 头颅 ! 


【 效 尾 】 尚 元 自 勃 腾腾 怒 怎 消 ， 黑 沉沉 她 未 复 。 也 只 为 二 十 年 的 逆 子 
亡 认 他 人 父 ， 到 今日 三 百 口 的 冤魂 方才 家 自 有 主 ! [下]】 


[ 程 婴 云 ] 到 明日 小 主人 必然 擒拿 这 老 贼 ， 我 须 随后 接应 去 来 。 
[下 ] 
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[ 外 扮 魏 绛 领 张 和 后 上 ， 云 】 小 官 力 晋 国 上 卿 魏 丝 是 也 。 方 今 悼 公 在 
位 ， 有 屠 岸 页 专权 ， 将 赵 盾 满门 良 贱 尽 皆 杀 绝 。 谁 想 赵 朔 门 下 有 个 程 
婴 ,掩藏 了 赵 氏 孤儿 ， 今 经 二 十 年 光景 ， 改 名 程 过 。 今 早 奏 知 主公 ， 
要 擒拿 导 岸 贯 ， 雪 父 之 仇 。 奉 主公 的 命 ， 道 层 岸 页 兵权 大 重 ， 诚 恐 一 
时 激 变 ， 着 程 过 上 暗暗 的 自行 捉 获 ， 仍 将 他 阅 门 良 贱 齿 骨 不 留 。 成 功 之 
后 ， 另 加 封赏 。 小 官 不 敢 轻 泄 ， 须 条 对 程 勃 传 命 去 来 。【 诗 云 ] 忠 马 
受 层 私 ， 沉 多 二 十 年 ; 今朝 取 奸 贼 ， 方 知 铭 报 铭 。【 下 】【( 正 末路 马 
仗 剑 上 ， 云 ] 某 程 勃 ， 今 早 奏 知 主公 ， 擒拿 屠 岸 页 ， 报 父 祖 之 仇 。 这 
老 贼 是 好 无 礼 也 呵 。【 唱 ] 


【 正 宫 .端正 好 】 也 不 索 列 兵 潜 ， 排 军 将 ， 动 着 些 阔 剑 长 枪 。 我 今日 报 
仇 舍 命 诛 奸 党 ， 总 是 他 命 尽 也 合身 赤 。 


【 滚 绣球 】 只 在 这 亲 街 坊 ， 和 弄 一 场 ， 我 和 他 决 无 轻 放 ， 恰 便 似 虎 扑 绵 
羊 。 我 可 也 不 之 慌 ， 不 索 忙 ， 早 把 手脚 儿 十 分 打 当 ， 看 那 所 怎 做 坦 
防 。 我 将 这 二 十 年 积 下 冤 仇 报 ， 三 百 口 亡 来 性 命 偿 ， 我 便 死 也 何妨 。 


[ 云 ] 我 只 在 这 立 市 中 等 候 着 ， 那 老 贼 敢 待 来 也 。【 层 岸 贾 领 鞭子 
上 ， 云 ] 今日 在 元 帅 府 回 还 私宅 中 去 。 令 人 ， 摆 开头 踏 ， 慢 慢 的 行 
者 。【 正 末 云 】 元 的 不 是 那 老 贼 来 了 也 。【 唱 ] 


【 倘 秀 才 】 你 看 那 雄 超 直 头 踏 数 行 ， 亲 接 接 跟随 的 在 两 厢 。 你 看 他 觅 
着 胸 且 ， 装 些 儿 势 兄 。 我 这 里 骤 马 如 流水 ， 启 剑 似 秋 害 ， 向 前 来 堵 
当 。 


[ 屠 岸 贾 云 ] 履 成 ， 你 来 做 什么 ? 【 正 未 云 】 元 那 老 贼 ， 我 不 是 层 
成 ， 则 我 是 赵 氏 孤儿 。 二 十 年 前 你 将 俺 三 百 口 满门 良 贱 ， 诛 尽 杀 绝 ， 
今日 擒拿 你 个 老 匹 夫 ， 报 俺 家 的 铭 仇 也 ! 【 层 岸 蔷 云 】 谁 这 般 道 
来 ?〔 正 末 云 】 是 程 婴 道 来 。【〔 屠 岸 页 云 ] 这 孩子 手脚 来 的 ， 不 中 ， 

只 是 走 的 干 争 。【 正 末 云 】 你 这 贼 走 那里 去 ?【 唱 ] 


【 笑 和 尚 】 我 、 我 、 我 尽 威风 八 面 扬 ; 你 、 你 、 你 怎 挣 揣 怎 拦 挡 ! 
早 、 早 、 早 晓 的 他 魂 飘 荡 ; 休 、 休 、 休 再 口 强 ; 是 、 是 、 是 不 商量 ， 
来 、 来 、 来 可 苞 塔 的 提高 了 鞍 新 上 。 


[ 正 末 做 拿 住 科 ] 【 程 婴 慌 上 ， 云 ] 则 怕 小 主人 有 失 ， 我 随后 接应 
去 。 谢 天 地 ， 小 主人 拿 住 层 岸 页 了 也 。【 正 末 云 ] 令 人 ， 将 这 匹夫 执 


缚 定 了 ， 见 主公 去 来 。【 同 下 ] 【 魏 绛 同 张 千 上， 云 ] 小 官 魏 绛 的 便 
是 。 今 有 程 勃 担 拿 层 岸 页 去 了 。 令 人 ，|] 首 珊 者 ， 若 来 时 报复 某 知 
道 。【 正 末 同 程 婴 拿 层 岸 枫 上 ] 【 正 末 云 ] 父亲 ， 俺 和 你 同 见 主 公 去 
来 。【 见 科 ， 云 ] 老 军 辅 ,可怜 俺 家 三 百 口 沉 冤 ， 今 日 拿 住 了 屠 岸 栅 
也 。【 魏 绛 云 ] 拿 将 过 来 。 刀 那 屠 岸 页 ， 你 这 损害 忠良 的 奸 贼 ， 今 被 
程 勃 拿 来 ， 有 何 理 说 ”【 屠 岸 贾 云 ] 我 成 则 为 王 ， 败 则 为 虏 。 事 已 至 
此 ， 惟 求 早 死 而 已 。【 正 末 云 ] 老 衬 辅 与 程 勃 做 主 响 。【 魏 绛 云 ] 层 
岸 页 ， 你 今日 要 早死 ， 我 偏 要 你 慢 死 。 令 人 ， 与 我 将 这 贼 钉 上 木 驴 ， 
细 细 的 别 上 三 千 刀 ， 皮 肉 都 尽 ， 方 才 断 首开 膛 ， 休 着 他 死 的 早 了 。 

[ 正 末 唱 ] 


【 脱 布 衫 】 将 那 所 钉 木 驴 推 上 云 阳 ， 休 便 要 断 首 开膛 ; 直 刊 的 他 做 一 
吉 儿 肉 殴 ， 也 消 不 得 俺 满怀 收 账 。 


[ 程 婴 云 ] 小 主人 ， 你 今日 报 了 铭 仇 ， 复 了 本 姓 ， 则 可 怜 老 汉 一 家 儿 
入 无 所 靠 也 ! 【 正 末 唱 ] 


【小 梁 州 】 谁 肯 舍 了 条 儿 把 别 姓 藏 ? 似 你 这 恩德 难忘 。 我 待 请 个 丹青 
妙手 不 寻常 ， 传 着 你 真 容 相 ， 侍 奉 在 俺 家 堂 。 


[ 程 婴 云 ) 我 有 什么 恩德 在 那里 ， 劳 小 主人 这 等 费心 。【〔 正 末 唱 ] 


【 么 篇 】 你 则 那 三 年 乳 哺 曾 无 防 ， 可 不 胜 怀 担 十 月 时 光 。 幸 今朝 出 万 
死 身 无 盖 ， 便 日 夕 里 焚香 供养 ， 也 报 不 的 你 养 爷 娘 。 


[ 魏 绛 云 ] 程 婴 、 程 过 ， 你 两 个 望 阅 中 者 ， 听 主公 的 命 。【 词 云 ] 则 
为 层 岸 机 损害 忠良 ， 百 般 的 挠 乱 朝 纲 ; 将 赵 盾 满门 良 贱 ， 都 一 朝 无 罪 
遭 乌 。 那 其 间 颇 多 仗义 ， 宫 真 谓 天 道 微 茫 。 幸 孤儿 能 偿 积 忽 ， 把 奸 马 
身 首 分 张 。 可 复姓 赐 名 赵 武 ， 禾 父 祖 列 示 卿 行 。 韩 抑 后 仍 为 上 将 ， 给 
程 婴 十 需 田庄 。 老 公孙 立 碑 造 墓 ， 弥 明 非 概 与 褒扬 。 普 国内 从 今 更 
始 ， 同 瞻仰 主 德 无 疆 。【 程 婴 、 正 末 谢 恩 科 ]【( 正 末 唱 】 


【 黄 钵 尾 】 谢 君 恩 普 国 多 沾 降 ， 把 奸 贼 全 家 尽 灭 亡 。 赐 孤儿 改名 望 ， 
袭 父 祖 拜 疤 相 ; 上 忠 义士 各 褒奖 ， 是 军官 还 职掌 ， 是 穷 民 与 收养 ; 已 死 
形 给 封 葬 ， 现 生存 受训 赏 。 这 恩 临 似 天 广 ， 端 为 谁 敢 虚 让 。 上 誓 捐 生 在 
战场 ， 着 邻邦 并 归 向 。 落 的 个 史册 上 标 名 ， 留 与 后 人 讲 。 


